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नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 21 , 2014 / फाल्गुन 2 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 21, 2014 /PHALGUNA 2 , 1935 


CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY 

COMMISSION 


CORRIGENDUM 


केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 

शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली , 17 फरवरी , 2014 
सं . एल - 1 / 18 / 2010 - केविविआ - भाग. – भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 08 तारीख 
7 जनवरी , 2014 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग , 
सं . एल -1/ 18/2010 - केविविआ, तारीख 6 जनवरी , 2014 की 
अधिसूचना में , 

पृष्ठ 4 में , 
(i) पंक्ति 15 में , " / अल्पकालिक " शब्द को हटाएं । 
( ii ) पंक्ति 33 तथा 34 में , “ ( हाइड्रो केन्द्रों को छोड़कर) " शब्दों 

को हटाएं । 


New Delhi, the 17th February , 2014 
No. L - 1/ 18 /2010 -CERC - Pt. — In the notification of 
the Central Electricity Regulatory Commission, No . L - 1/ 
18 /2010 -CERC , dated the 6th January , 2014 published in 
the Gazette of India , Extraordinary, Part III, Section 4 , 
Sl. No. 8 dated 7thJanuary, 2014 , 


(A ) at page 7 , 
(i) in line 43 , delete the words " /short term "; 
(ii ) in line 50, after the word " action " add the word 

___ " at ". 

( B ) at page 8, in line 7, delete the words "( except 
hydro stations) " . 

A .K . SAXENA, Chief (Engineering) 

[ ADVT . III/ 4/ Exty./150 /13 ] 


अजय कुमार सक्सेना , प्रमुख ( इंजीनियरिंग ) 

[ विज्ञापन III / 4/ असा./150 / 13 ] 
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